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Łódź, dnia 14 października 2019 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


Nr OŁO.4210.23.2019.AGa 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) 
oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 


przedsiębiorstwa energetycznego: 
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
z siedzibą w Radomsku, ul. Stara Droga 85, 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” 


zawartego w piśmie z dnia 9 lipca 2019 r. (pismo znak: TC/3586/2019), uzupełnionego 
pismem z dnia 9 sierpnia 2019 r. (pismo znak: NC/4246/2019), pismem z dnia 26 września 
2019 r. (pismo znak: NC/4915/2019) oraz pismem z dnia 1 października 2019 r. (pismo 
znak: NC/4966/2019). 


zatwierdzam 


taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej 
decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


UZASADNIENIE 


Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 10 lipca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez 
Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz 
obrót ciepłem. 
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Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo 
energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres 
jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 
46 ustawy - Prawo energetyczne. 

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego 
materiału ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia 
Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 
kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988). 

Ustalone w taryfie dla ciepła stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych 
do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia 
działalności koncesjonowanej. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 
ustawy — Prawo energetyczne oraz art. 479% pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeks postępowania 
cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 
zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo- 
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, 
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki podlega opłacie sądowej 
w kwocie 1000 złotych (art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 
28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 785 
z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosowanie 
do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 
albo o przyznanie pomocy prawnej stosowanie do przepisów art. 117 ustawy — Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm). 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję 
(art. 127a $ 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
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odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy 
- Kodeks postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 — Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana 
do ogłoszenia w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od 
dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Łodzi 


/-/ 


Renata Mroczek 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł 

w dniu 9 lipca 2019 r. 

na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 
Anna Gawrych Starszy Inspektor 


Otrzymują: 

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 

2. a/a 
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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ 
SPÓŁKA Z 0.0. 


97-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 85 


TARYFA 
DLA CIEPŁA 


% ÓW yz wsk 


(A 


RADOMSKO 
2019r. 
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CZĘŚĆ I 
INFORMACJE OGÓLNE 


Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, 
opracowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Radomsku i wprowadzona jako obowiązująca dla określonych w niej grup odbiorców 
w trybie określonym ustawą. 


1. Podstawą prawną taryfy są w szczególności: 


— ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 
i 730), zwana dalej ustawą — Prawo energetyczne, 

— rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1988), zwane dalej rozporządzeniem taryfowym, 

— rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 16, poz. 92), zwane dalej rozporządzeniem systemowym, 


2. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 
2.1. Źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania 


ciepła 


2.2. Sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do 
przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych. 


2.3. Przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do 
jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za 
grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami 
odbiorczymi w obiektach. 


2.4. Węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany 
rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji 
ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych. 


2.5. Grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt. 


2.6. Układ pomiarowo-rozliczeniowy — dopuszczony do stosowania, zgodnie 
z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności 
z tytułu dostarczania ciepła. 
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2.7. Moc cieplna — ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania 
określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce 
czasu. 


2.8. Zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym 
obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi 
w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami 
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany 
powietrza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

C) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 


2.9. Odbiorca — każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy 
z przedsiębiorstwem ciepłowniczym. 


2.10. Przedsiębiorstwo ciepłownicze — Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z 0.0. w Radomsku, zwane dalej PGK Sp. z o.o. 


2.11.Sieci — instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub 
dystrybucji energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego. 


2.12.Odbiorca końcowy — obiorca dokonujący zakupu energii na własny użytek. 


CZĘŚĆ II 


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ 
Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO 


PGK Sp. z 0.0. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania 
i dystrybucji oraz obrotu ciepłem na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki: 
— na wytwarzanie ciepła — decyzja Nr WCC/2854/333/W/OŁO/2018/BG z dnia 30 lipca 
2018 r. z późn. zm., 
— na przesyłanie i dystrybucję ciepła — decyzja Nr PCC/1258/333/W/OŁO/2018/BG z dnia 
30 lipca 2018 r. z późn. zm., 

— na obrót ciepłem — decyzja Nr OCC/377/333/W/OŁO/2018/BG z dnia 30 lipca 2018 r. 

Odbiorcy zasilani są ciepłem wytworzonym w Kotłowni Rejonowej będącej własnością PGK 
Sp. z 0.0. oraz kupowanym od Fameg-Energia Sp. z 0.0. 
Przesyłanie i dystrybucja ciepła odbywa się dwiema sieciami ciepłowniczymi stanowiącymi 
własność PGK Sp. z 0.0., przy czym sieć ciepłownicza nr 1, zwana dalej SWI, zasilana jest 
z Kotłowni Rejonowej, natomiast sieć ciepłownicza nr 2, zwana dalej SW2, zasilana jest 
z Elektrociepłowni będącej własnością Fameg-Energia Sp. z 0.0. "W 
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CZĘŚĆ III 
CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH I PODZIAŁ 
ODBIORCÓW NA GRUPY 
Potrzeby cieplne odbiorców obejmują zużycie ciepła w postaci ciepłej wody na 
ogrzewanie pomieszczeń oraz na podgrzewanie wody wodociągowej. 


Stosownie do $ 10 rozporządzenia taryfowego PGK Sp. z o.o. ustaliła następujące grupy 


odbiorców : 
| Lp. | Symbol grupy | Charakterystyka grupy odbiorców 
1 KRI Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane jest w Kotłowni Rejonowej 


i przesyłane siecią SW1 do węzłów odbiorcy. | 
Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane jest w Kotłowni Rejonowej | 


2 KR3 i przesyłane siecią SW1 do węzłów indywidualnych, stanowiących 
własność i eksploatowanych przez PGK Sp. z 0.0. po stronie wysokich 

zał | parametrów. | 

| Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane jest w Kotłowni Rejonowej 

3. KR5 i przesyłane siecią SW1 do węzłów indywidualnych, stanowiących 


własność i eksploatowanych przez PGK Sp. z 0.0. | 
| Odbiorcy, dla których ciepło kupowane jest od Fameg-Energia 
4. OB1 Sp. z 0.0. i przesyłane siecią SW2 do węzłów stanowiących własność 


M | i eksploatowanych przez PGK. Sp. z 0.0. i m 
5 OB2 | Odbiorcy, dla których ciepło kupowane jest od Fameg-Energia 
Aki Sp. z 0.0. i przesyłane siecią SW2 do węzłów odbiorcy. 


CZĘŚĆ IV 


RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN 
I STAWEK OPŁAT 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami, 


à 7 

No z 
f Oi 
IV | 
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1. Ceny i stawki opłat 


1.1. Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych ciepłem za pośrednictwem sieci 


ciepłowniczej SW1 


Mi a + eo E E 
G db 
Lp. | Wyszczególnienie | 7ednostia _ Grupy odbiorców 
Ten KRI KR3 ST 
Cena za zamówioną moc | złłMW/rok 100 286,88 
A z/MWim-c 8 357,24 


m? 


| 3. | Cena nośnika ciepła zł 4,99 
Stawka opłaty stałej za _ |z/MW/rok | 28 892,16 29192,66 | 31 764,41 
usługi przesyłowe 2 407,68 2 432,72 2 647,03 


Stawka opłaty zmiennej za | nyg 10,65 11,90 19,18 
usługi przesyłowe | 


1.2. Stawki opłat dla odbiorców zasilanych ciepłem za ośrednictwem sieci 


ciepłowniczej SW2 


Cena za zamówioną moc cieplną 


12. [Cenacipa ||| ||| Twa 
_3._|Cena nośnika ciepła 


Z 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 


Fameg-Energia Sp. z 0.0. 


zł/MW/m-c 


Stawka opłaty zmiennej za usługi zG] 
rzesyłowe 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 36 091,69 17 718,35 


PGK Sp. z 0.0. 3 007,64 1 476,53 
Uwaga : 


Stawka opłaty zmiennej za usługi zŁ/GI 
»rzesyłowe PGK Sp. z o.o. 


e Opłata stała i zmienna za usługi przesyłowe dla odbiorcy ustalaną będzie jako suma 
odpowiednich opłat za usługi przesyłowe Fameg-Energia Sp. z 0.0. ( poz. 4 i 5) i PGK Sp. 
z 0.0. (poz. 61 7). 

e Ceny i stawki opłat obowiązujące w taryfie Fameg-Energia Sp. z 0.0., PGK Sp. z o.o. 
przekazuje odbiorcy niezwłocznie po ich otrzymaniu od Fameg-Energia Sp. z 0.0- | 
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Średnica 
Technologia budowy przyłącza 


Stawka opłat za przyłączenie 
do sieci (netto) 


zł/mb 
174,16 


188,31 
217,89 
201,39 
247,01 


Przyłącze preizolowane bezkanałowe 
Przyłącze preizolowane bezkanałowe 
Przyłącze preizolowane bezkanałowe 
Przyłącze preizolowane bezkanałowe 

Przyłącze preizolowane bezkanałowe | 


Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT 
będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 


CZĘŚĆ V 
ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT 


Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV niniejszej taryfy, zostały ustalone 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 i 45 ustawy — Prawo energetyczne oraz w rozdziale 3 
rozporządzenia taryfowego. 


CZĘŚĆ VI 
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT 


l. Zakres usług świadczonych dla poszczególnych grup odbiorców . 


Lp. Symbol Zakres świadczonych usług 


| grupy | 

1 KRI Wytwarzanie ciepła w Kotłowni Rejonowej oraz przesyłanie i dystrybucja 

a. | ciepła siecią SW1 do węzłów odbiorcy. 
Wytwarzanie ciepła w Kotłowni Rejonowej oraz przesyłanie i dystrybucja 
2. | KR3 ciepła siecią SW1 do węzłów indywidualnych, stanowiących własność PGK 
| | Sp. z 0.0. po stronie wysokich parametrów. | | 
Wytwarzanie ciepła w Kotłowni Rejonowej oraz przesyłanie i dystrybucja 
3. KR5 ciepła siecią SWI do węzłów indywidualnych, stanowiących własność PGK 


| Sp. Z0.0. ; | 

4 | OBI Przesyłanie i dystrybucja ciepła zakupionego w Fameg-Energia Sp. z 0.0. 
| | siecią SW2 do węzłów stanowiących własność PGK Sp. z 0.0. | 
5 | OB2 Przesyłanie i dystrybucja ciepła zakupionego Fameg-Energia Sp. z 0.0. siecią | 


| SW2 do węzłów odbiorcy. 


| * 


10 
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2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców. 


2.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu 
standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 
rozporządzenia systemowego. 


2.2. — Ponadto w przypadkach: 
e niedotrzymania przez PGK Sp. zo. o. standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, 
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo- 
rozliczeniowego, 
e udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 
e stwierdzenia nielegalnego poboru ciepła, 
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 


2.3. Opłaty za nielegalny pobór ciepła. 

Przy ustalaniu opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się ceny i stawki opłat zawarte 
w niniejszej taryfie lub taryfie Fameg-Energia Sp. z o.o. W odniesieniu do nich podatek VAT 
uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 


CZĘŚĆ VII 


ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN 
I STAWEK OPŁAT 


Odbiorcy będą zawiadamiani w formie pisemnej o wprowadzaniu do rozliczeń nowych 
cen i stawek opłat. Zawiadomienie nastąpi co najmniej na 14 dni przed datą, od której będą 
obowiązywały nowe ceny i stawki opłat. 


PREZES 
Zarządu pa 
int. Marek Glądalski 
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Łódź, dnia 14 października 2019 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


Nr OŁOÓ.4210.24.2019.EN 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) 
oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 


przedsiębiorstwa energetycznego 


Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. 
z siedzibą w Wieluniu, ul. Ciepłownicza 26 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” 


zawartego w piśmie z dnia 12 lipca 2019 r. (pismo znak: PW/00258/2019) uzupełnionego 

pismem z dnia 9 sierpnia 2019 r. ( pismo znak PW/00278/2019) pismem z dnia 

24 września 2019 r. (pismo znak: PW/00319/2019) oraz pismem z dnia 10 października 

2019 r. (pismo znak: PW/00335/2019), w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 
zatwierdzam 


taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej 
decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


UZASADNIENIE 


Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 12 lipca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez 
Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję 
ciepła. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo 
energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej 
obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji 
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Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy 
— Prawo energetyczne. 

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego 
materiału ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia 
Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988). 

Ustalone w taryfie dla ciepła stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych 
do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia 
działalności koncesjonowanej. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne 
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 $ 1 Kodeks postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 
zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479% 
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo- 
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, 
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie 
z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.). Strona może 
ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 
i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie 
pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania 
cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 
127a $1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy 
- Kodeks postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie 
skierowana do ogłoszenia w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło. 
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6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od 
dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Łodzi 


/-/ 


Renata Mroczek 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł 
w dniu 12 lipca 2019 r. 
na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 


Starszy Inspektor Edyta Niewiadoma 


Otrzymują: 
1. Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. 


ul. Ciepłownicza 26 
98-300 Wieluń 
2. a/a 
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„ENERGETYKA CIEPLNA“ 
Spółka z o.o. 


98-300 Wieluń, ul. Ciepłownicza 26 


Taryfa dla ciepła 


NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
ENERGETYKA CIEPLNA Sp.z 0.0 SA. 
28-300 Wieluń. ul Ciepłownicza 26 bO Di "SA URE 
NIP 320003760. REGON saD dz: z dnia MADRAS. 
, REGON 730014327 r RRE ok GANN DRE PP CZELE 
NR KRS 90091 45157 Aig OH). 4210. 24.2019 EN 
Sąd Rejonowy dia Łodzi Śródmieścia O WEAR 


(CT) kapitąt zakładowy 7871 200 zi 


Wieluń 2019 r. 
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CZĘŚĆ I 
INFORMACJE OGÓLNE 


Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowanym 
przez przedsiębiorstwo energetyczne — „Energetyka Cieplna” Spółka z 0.0. w Wieluniu. 


1. Podstawą prawną stosowanej taryfy są w szczególności przepisy: 


> ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z 
późn. zm.), zwanej dalej ustawą, 

> Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
831), 

> Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1988), zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym. 

» Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92) 
zwanego dalej rozporządzeniem systemowym. 


2. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie : 


> Dostawca ciepła - „Energetyka Cieplna” Sp. z 0.0. w Wiełuniu — przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach oraz 
przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach , 

> Odbiorca ciepła — każdy, kto pobiera ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła 
zawartej z dostawcą ciepła, 

> Odbiorca końcowy - odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek. 

> Żródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania 
ciepła, 

> Sieci — instalacje połączone i współpracujące ze sobą służące do przesyłania lub 
dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego. 

> Sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i 
dystrybucji ciepła za źródeł ciepła do węzłów, należące do przedsiębiorstwa 
energetycznego, 

> Przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego 
węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem 
cieplnym, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach, 

> Węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju 

lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła 

dostarczanego do instalacji odbiorczych, 

Grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt, 

Instalacja odbiorcza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do 

transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub 

punktów poboru ciepłej wody w obiekcie, 

> Zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy 

węzeł cieplny z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których 

zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny, 

Obiekt — budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi, 

> Układ pomiarowo-rozliczeniowy — zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i 
parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia 
należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami aoia, 
o miarach, aa. a | 
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nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu, E 
> Zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o. 
przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna jaka w danym obiekcie 
wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz 
wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 
~ pokrycia strat ciepła dla utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w 
pomieszczeniach, 
~ utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 
—_ prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 
> Warunki obliczeniowe: 
~ obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy 
klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło, 
— normatywna temperatura ciepłej wody, 


CZĘŚĆ II 


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ 
Z ZAOPATRZENIEM _W CIEPŁO 


„Energetyka Cieplna” Sp. z 0.0. w Wieluniu prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło na podstawie udzielonych koncesji z dnia 5 listopada 1998 roku w 
zakresie: 

- wytwarzania ciepła -WCC/500/305/U/0T-4/98/MM, z późn. zmianami. 

- przesyłania i dystrybucji ciepła — PCC/527/305/U/OT-4/98/MM, z późn. zmianami. 


CZĘŚĆ III 


CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH I PODZIAŁ 
ODBIORCÓW NA GRUPY 


Potrzeby cieplne odbiorców obejmują zużycie ciepła na ogrzewanie obiektów, podgrzanie 
wody wodociągowej oraz technologię. Potrzeby te pokrywane są ciepłem wytworzonym 
przez „Energetykę Cieplną” Sp. z o.o. w Wieluniu w źródle ciepła nr 1 wyposażonym w trzy 
kotły wodne opalane miałem węglowym, o łącznej mocy zainstalowanej 51,10 MW, poprzez 
sieć ciepłowniczą, w której nośnikiem jest gorąca woda o temperaturze zależnej od warunków 
atmosferycznych w sezonie grzewczym i stałej temperaturze w sezonie letnim, oraz lokalnym 
źródle ciepła nr 2 wyposażonym w trzy kotły wodne opalane węglem kamiennym, o łącznej 
mocy zainstalowanej 0,36 MW. 

Stosownie do $ 10 rozporządzenia taryfowego „Energetyka Cieplna” Sp. z o.o. ustaliła 
następujące grupy odbiorców: 


Grupa Al - Odbiorcy, dla których ciepło wytworzone w źródle nr 1, dostarczane jest przez 
sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy. Węzły cieplne stanowią własność 
odbiorcy i są przez niego eksploatowane. 

Grupa A2 - Odbiorcy, dla których ciepło wytworzone w źródle nr 1, dostarczane jest przez 
sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy. Indywidualne węzły cieplne stanowią 
własność dostawcy i są przez niego eksploatowane. 

Grupa A3 - Odbiorcy, dla których ciepło wytworzone w źródle nr 1, dostarczone jest przez 
sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy. Grupowe węzły cieplne +Óra 
zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowią własność dostawcy i są prze? nieg 
eksploatowane. Urzędu fagolad YATE 

Grupa KW - Odbiorcy, dla których ciepło wytworzone jest w lokalnym źródlę.nr.2/,, 


Urzęcźu R 


z 4 


17 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 246 (246) 14 października 2019 r. 


CZĘŚĆ IV 


RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 
ZENTRALE ADO RAJIC NENA SIAWEK OPŁAT 


l. Ceny i stawki opłat: 


a) ceny i stawki opłat netto 


| A p | Ceny i stawki opłat dla poszczególnych 
| | grup odbiorców. 
| Lp. Wyszczególnienie Jednostka Zródło ciepła nr 1 | 
| miary | M |. 42 | A3 
1 (Cena za zamówioną moc | zł /MW/rok 93 612,48 
` | cieplną | zł /MW/m-c | 7 801,04 

12 |Cena ciepła E zł/GJ | 35,68 | 

4 H "ME . + zę == 
| 3. | Cena nośnika ciepła | zł/m l 20,03 _| 
P | Stawka opłaty stałej za usługi | zł/MW/rok | 24 576,36 33 765,24 36 142,20 
| ` | przesyłowe zł /MW/m-c 2 048,03 2813,77 3 011,85 

sw opaty. zmiennej zaj 261 4 asi? 15,33 | 14,89 
| _ usługi przesyłowe i i 4 i | 

| Stawki opłat dla odbiorców 
Lp. Wyszczególnienie | Jednostka | Lokalne źródło ciepła nr 2 
| miary | KW 
Róża ; . ` . M | üi = = 
| 05 oplaty miesięcznej Ze | „wymie 13 695,05 
zamówioną moc cieplną /8 | 

12. | Stawka opłaty za ciepło |. zł/GI | 57,09 


b) ceny i stawki opłat brutto 


Ceny i stawki opłat brutto wynikają ze stawek opłat netto powiększonych o należny podatek 
VAT według obowiązujących przepisów. 


2. Stawki opłat netto za przyłączenie do sieci w technologii rur preizolowanych: 


Średnica Opłata za przyłączenie | 
mm | zł/mb | 

20 170 
25 | 175 | 

32 215 
| 46 | 225 ] 
| 50 235 = 
80 265 | 


V-ce Prez u 
mgr inż z Cieśla mori É sard 
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Stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku VAT, który będzie naliczany 


zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 


CZĘŚĆ V 


ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT 


Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 7 i 45 ustawy — Prawo energetyczne oraz rozdziale 3 
rozporządzenia taryfowego. 


CZĘŚĆ VI 


WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT 


1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców. 


Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu 
standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 
rozporządzenia systemowego . 
Ponadto w przypadkach: 


a. 
b. 
c. 


d. 


c 


rozliczeniowego, 


niedotrzymania przez dostawcę ciepła standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, 
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo — 


udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 


nielegalnego pobierania ciepła, 


stosuje 


taryfowego. 


się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia 


2. Opłaty za nielegalny pobór ciepła. 


Przy ustalaniu opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się odpowiednie ceny i stawki opłat 
zawarte w niniejszej taryfie. 
W odniesieniu do nich podatek VAT, nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa podatkowego. 


CZĘŚĆ VII 


ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT 
SAMAZINOT CANLA ZNANY CENI SIAWEK OPŁAT 


Dostawca ciepła powinien powiadomić odbiorców o zmianie cen i stawek opłat za 
dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany. 


V-ce Prez. ądu PREZES ZARZĄDI 


mgr in 


usz Cieśla mgr int. €ygmunt|Bednarski KF 


ENERGETYKA CIEPLNA Sp.z o 
98-300 Wieluń, ul Ciepłownicza 26 
tel. 43 843 32 83, fax 43 843 44 21 f 
NIP 8320003760, REGON 730014327  "oukowa 
NR KRS 0000145157 i 
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia 
(7) kapitał zakładowy 7 871 200 zt 
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Łódź, dnia 14 października 2019 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Nr OŁO.4210.32.2019.BG 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) 
oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 


przedsiębiorstwa energetycznego 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego BEŁCHATÓW 
z siedzibą w Rogowcu, ul. Św. Barbary 3 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” 


zawartego w piśmie z dnia 28 sierpnia 2019 r. (pismo znak: 
KWB/T/2537/F/2206/FCK/213/2019) uzupełnionego pismem z dnia 23 września 2019 r. 
(pismo znak: KWB/T/2870/F/2444/FCK/234/2019) oraz pismem z dnia 2 października 
2019 r. (pismo znak: KWB/T/2957/F/2546/FCK/247/2019) w sprawie zatwierdzenia 
taryfy dla ciepła 


zatwierdzam 


taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej 
decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


UZASADNIENIE 


Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 29 sierpnia 2019 r., zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez 
Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem. 
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Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo 
energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej 
obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy 
— Prawo energetyczne. 

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego 
materiału ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia 
Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988). 

Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie 
planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów 
prowadzenia działalności koncesjonowanej. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne 
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeks postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 
zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo- 
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, 
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie 
z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785, z późn. zm.). Strona może 
ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 
i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie 
pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania 
cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 
127a $1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
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odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy 
- Kodeks postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie 
skierowana do ogłoszenia w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od 
dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Łodzi 


ld 


Renata Mroczek 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł 

w dniu 26 sierpnia 2019 r. 

na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 
Beata Głębska Radca Prezesa URE 


Otrzymuje: 

1) Pan Sławomir Pabich 
Pełnomocnik 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 
Rogowiec, ul. Św. Barbary 3 
97-400 Bełchatów 

2)a/a 
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PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 


TARYFA 


dla ciepła 
ueritat 


A [i 
4 LIN 


PGE Górnictwo i Energetyka Konsy/ncjonalna S.ĄPGE Sómicv—-*"Grgetyka *ynwęzz* nya S.A. 
Oddział KoatT7 WYTte- runay/ ego Bełchatów Oddział” sin; Węgla Bry >2 34 tchatów 
j j > L 


Oyszkter Ek agso. hT | Dyřéktor Techniczny 
R e na Żył anyng ©" / Sławomir Pabich 
Rogowiec 2019 rok 
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2 


WSTĘP 


Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania 
i została opracowana przez PGE Górnictwo | Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział 
Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu przy uwzględnieniu w szczególności 
postanowień: 
u ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, 
"a rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1988), zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym, 
«u rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 poz. 
92), zwanego dalej rozporządzeniem systemowym. 


CZĘŚĆ 1 
Objaśnienia pojęć I skrótów używanych w taryfie 


Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 

1. Dystrybutor ciepła — PGE GIEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 
w Rogowcu. 

2. Odbiorca — każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej 
z dystrybutorem ciepła. 

3. Sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania 
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węztów cieplnych. 

4. Przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego 
węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem 
cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi 
w obiekcie. 

5. Węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju 
lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła 
dostarczanego do instalacji odbiorczych. 

6. Układ pomiarowo-rozliczeniowy — zespół urządzeń służących do pomiaru ilości 
i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia 
należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami 
o miarach. 

7. Grupa taryfowa — grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem 
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen I stawek 
opłat oraz warunków ich stosowania. 

8. Zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie 
wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych 
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego” 
obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 


PGE Górnictwa i Energetyka Konwencjonalna S.AGE Górnictwo i Energetyka K , we, jonalna S.A. „| 


Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatówoddział +47 ainia "vy la Br” W/o Bełchatów u 
P j f ; 
Po, = | ` e / A + 
C fomleano-Finsnsowy J ż4%5ter Taehnia' ny 7 
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a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany 
powietrza w pomieszczeniach, 
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 
9.  Wytwórca ciepła — PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. 


CZĘŚĆ 2 


Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło 


Dystrybutor ciepła prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą polegającą na 
przesyłaniu i dystrybucji ciepła w postaci wody gorącej oraz pary technologicznej za 
pośrednictwem własnych sieci ciepłowniczych oraz obrocie ciepłem kupowanym od 
wytwórcy ciepła. 

Dystrybutor ciepła prowadzi działalność na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki na: 

w przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja nr PCC/267/1249/U/0T-4/98/WL z dnia 

12 października 1998 r. (z późn. zm.), 
u obrót ciepłem - decyzja nr  OCC/333-2T0/1249/W/2/2010/IB z dnia 
31 sierpnia 2010 r. (z późn. zm.). 


CZĘŚĆ 3 


Podział odbiorców na grupy 


Podział odbiorców na określone niżej grupy taryfowe dokonany został zgodnie z $ 10 
rozporządzenia taryfowego, w zależności od rodzaju nośnika ciepła: 


Lp. Symbol grupy | Opis grupy taryfowej 
1 | 2 | i 


z 3 za 
Odbiorcy zasilani ciepłem zakupionym u wytwórcy ciepła poprzez 
stanowiącą własność dystrybutora ciepła sieć cieptowniczą, 


1 A w której nośnikiem ciepła jest woda gorąca. Węzły cieplne 
| stanowią własność odbiorców. 

Odbiorcy zasilani ciepłem zakupionym u wytwórcy ciepła poprzez 

2 B stanowiącą własność dystrybutora ciepła sieć cieptowniczą, 


w której nośnikiem ciepła jest para technologiczna. Węzły cieplne 
stanowią własność odbiorców. 


CZĘŚĆ 4 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 
W rozliczeniach z odbiorcami stosowane będą następujące ceny i stawki opłat: 


4.1. W zakresie przesyłania i dystrybucji ) 
4.1.1. Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe — wyrażone w zł za MW mocy zamówign ej j 


PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.AGE Górnia +© TETs ka y coge Ina S.A. 
| ri 1 4 rd 
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Dna ma HH a a a a s a a a a a a a a s a a a a a a s a s a a e 


4 


Stawki opłaty stałej [zł/MW] 
| 


Grupa odbiorców 


| | za rok netto rata za m-c netto 
A | 19 692,94 1 641,08 
B | 17 771,17 1 480,93 


4.1.2. Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe — wyrażone w zł za GJ dostarczonego 
do odbiorcy ciepła 


| Stawka opłaty zmiennej [zł/GJ] 
netto 
9,83 


B 10,45 


Grupa odbiorców 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek (VAT) nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci 


Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, gdyż 
w okresie jej obowiązywania dystrybutor ciepła nie przewiduje przyłączania nowych 
odbiorców do sieci. Wynika to z ograniczonego zasięgu sieci ciepłowniczej znajdującej się 
wyłącznie na zamkniętym obszarze będącym własnością dystrybutora. W przypadku 
wystąpienia odbiorcy z wnioskiem o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, dystrybutor ciepła 
niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki o jej zatwierdzenie. 


UWAGA I 
Dystrybutor ciepła na fakturze wystawionej odbiorcom oprócz opłat naliczanych wg 
stawek za usługi przesyłania I dystrybucji , ujętych w niniejszej taryfie, naliczy również: 


1) w przypadku odbiorców grupy A opłaty za wytworzenie ciepła według aktualnych cen 
zawartych w taryfie wytwórcy ciepła, tj. wg: 
— ceny za zamówioną moc cieplną — wyrażonej w [zł/MW/m-c], 
— ceny ciepła — wyrażonej w [zł/GI], 
— ceny nośnika ciepła, dostarczonego do napełnienia instalacji odbiorczych oraz 
do uzupełnienia jego ubytków w tych instalacjach — wyrażonej w [zł/m*], 


2) w przypadku odbiorców grupy B opłaty za wytworzenie oraz przesyłanie 
i dystrybucję ciepła według aktualnych cen zawartych w taryfie wytwórcy ciepła, tj. wg: 
— ceny za zamówioną moc cieplną — wyrażonej w [zł/MW/m-c], 
— ceny ciepła — wyrażonej w [zł/GJ], 
— ceny nośnika ciepła, dostarczonego do napełnienia instalacji odbiorczych oraz — 
do uzupełnienia jego ubytków w tych instalacjach — wyrażonej w [zł/t], 
— stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażonej w [zł/MW/m-c], 
— stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażonej w [zł/GJ]. 


PGE Górnictwo | Energetyka Konwancjonaln8GERGÓrNIetwo | En=:nziy<s Konwanejonalna S.A. gr 
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CZĘŚĆ 5 


Zasady ustalania cen I stawek opłat 


Stawki opłat określone w części 4 niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 7 i art. 45 ustawy oraz rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego. 


CZĘŚĆ 6 


Warunki stosowania cen i stawek opłat 


6.1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów 
jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia 
systemowego. 


Ponadto w przypadkach: 


a) niedotrzymania przez dystrybutora ciepła standardów jakościowych obsługi 
odbiorców, 


b) niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, 
c) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo- 
rozliczeniowego, 

d) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 
e) nielegalnego pobierania ciepła, 
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego, 
a następnie zapisy umowy. 

6.2. Przy ustalaniu opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się ceny wytwórcy ciepła i stawki 
opłat zawarte w niniejszej taryfle. W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług 
(VAT) uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 


CZĘŚĆ 7 


Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat 


Dystrybutor ciepła będzie informować odbiorców o wprowadzeniu zmian cen i stawek opłat 
w formie pisemnego powiadomienia. Zawiadomienie odbiorców nastąpi co najmniej na 
14 dni przed datą wprowadzenia nowych cen i stawek opłat. 


"GE Górnictwo i Energetyka KonwencjonalnfGRAGómictw Esssaatyka Konwy cjralha S.A / | 
Odaziai Kopalnia Węgiy Brunatnego Bełchśłddział |< painia Węgia ) Ka // slchatów 
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A”. nom 277 0-Finensowy Dig =="eqhnlczny 
~ Lugna Z,bsryng / SSwomir Pabich 


27 


